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116.  Dampfdruck und Zusammensetzung des Dampfes fiber ver-dunnten Losungen fliiehtiger Korper.
Bei Lostmgen nicht fliichtiger Korper befindet sich in einem luftfreien Dampfraum fiber der Losung nur Dampf des Losungs-mittels mit dem Druck pr nach Abschn. 112. tfber Losungen gas-formiger Korper in wenig fliichtigen Losungsnlitteln schwebt dagegen im wesentlichen Gas oder uberhitzter Dampf des gelosten Stoffes fiber der fltissigen Losung, mit einem Druck p"9 dessen Wert nach Gl. la Abschii.110 bestimmt ist.
Liegt dagegen die Losung eines fliichtigen (gasformigen oder fliissigen) Korpers in einem Losungsmittel vor, dessen Dampfdruck bei der Temperatur der Losung von gleicher GroBenordnung ist, wie der des gelosten Stoffes, so befindet sich im Dampfraum fiber der Losung ein Dampfgemisch, in dem Dampf des Losungsmittels und des gelosten Stoffes in Mengen von gleicher GroBenordnung enthalten ist. Der Gesamtdruck dieses Dampfes ist gleich der Summe der Dampfdriicke (Teildriicke) der Bestandteile. Findet keine gegenseitige chemische Beeinflussung der Dampfe oder der Miissigkeitsbestandteile statt, so sind die Teildriicke p' und p" identisch mit den oben erwahnten Drficken, vorausgesetzt, daB beide Dampfarten hinreichend genau dem Gasgesetz folgen. Das Losungsmittel erfahrt also eine Dampf druckerniedrigung nach deniRaoult-schen Gesetz und der geloste Stoff besitzt einen Dampfdruck gemaB dem Henry schen Gesetz. Der Gesamtdruck im Dampfraum der Losung bei der Temperatur t ist
P=P'+P".
Enthalt nun die Losung n Mol des gelosten Stoffes auf N Mol des Losungsmittels, so ist nach GL 3 a Abschn. 112, wenn ps der Dampfdruck des reinen Losungsmittels bei der Temperatur t ist, der Teil-druck des Losungsmittels fiber der Losung
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Dagegen ist nach Abschn. 110 Gl. 1 a der Dampfdruck des gelosten fliichtigen Stoffes uber der Losung
worin a der Absorptionskoeffizient des fiberhitzten Dampfes des fliichtigen Stoffes im Losungsmittel bei der Temperatur t, 0" das Gewicht des gelosten fliichtigen Stoffes in der Flfissigkeit, 7Z der Raum der Losung und JR" die Gaskonstante fiir 1 kg des fliichtigen Stoffes ist.Entmischung keine Energieanderung eintritt und daB somit die Energie des urspriinglichen Gasgemisches gleich der Summe der Energien- der getrennten Bestandteile von gleicher Temperatur ist. Dies folgt auch unmittelbar aus den Eigen-schaften der idealen Gase. Konnen die Mischungsbestandteile in
